Orgel 



Maestoso 



Fantaisie triomphale 



Theodore Dubois 
(1837- 1924) 



3 



3^5 



te# 



> 



>>> 



I±Q= 



E 









I g *d d i»3 i 



# 



> 



^ 



> 



> 



> 



> 



I 



s=t 



I 



5 i ; 1 



Q=E 



£ 



i> 



> 



s 



j J ' J 7 J ' 7 i 7 



WF=F 



. > 



> 



> 



A 



^=5 



B 



> 



S 



P 



0* 2 

tie 



? 



ff^ 



# 



^B 6 



fe 



> 



f=e 



^ 



=5*= 



S 



ff 



> 



18 >> 



*= 



«fe J 



> 



> > > 



*3 



> 



3 
>> 



J7^- J' 



? **»V'* i 



^ 



E 









i* 



> > 



> > 



m 



s 



> 



m 



> 



s=g 



> 



fc 



f j i ; j 



£ 



i> 



i> 



j J ' J- 7 J ' 17 i 7 



> > 



> 



> 



7 > 



Ff 



23 



^ 



fi 



ig 



^ffiir 



fj*j Jjp pr 



^ 



i 



1=1 



li^n 



b * 



5*F 



§ 



S i 



28 



Swell.„ 



P 

Recit. ou Pos. 



^^m 



a 






i¥~n4 



P 



1M 



* a * 



«*«»« 



SEE£ 



y 



i^ 



SEE£ 



:? 



^ 



^ 



5*F 



1 



5ES=t 



f 



« : " 



^> 



35 



3 c i reat > 



> 



E^fe^ 



Sz^3 



p 



? 



:Si 



# > 



* 



Choir 8' 



m 



I 



> 



^ 



# 



ffr^j 



i 



■ ; 5 I T 



s= 



J"/ M I J"? i i 



!* 



[D 
48 Swell 



£ 



# 



* 



£ 



dolce 

ben cantando 



pjco 



j r r I 



^ 



54 



fi^fe 



P 




a 



moltc 



if* 




^ 



Werner Hoss, 2010; Orgel 




65 




S 




P 



3EJEESE 




& 



^t 





rtffff 



J ? J J A A 



^ 






j 3 j j jj 



J ? J J AA 



k ) g i i j j I h-v ^ ^ 



u t t =)1 t I 



70 



^ j K* t 



tous les fond 16, 8 et 4 et anches du Recit. 
Ch. 8' and 4' with carrillons 



w 



m 






non legato 



V : b" Ml 1 



Swell 16', 8' and 4' with reeds 



74 

G£fH 


i — (9 


— «— 


*■ -m- 


i^jjtoi 




9- * 


ffffrfrr» c 


-f-p 


,p- 


^= 














— * — • 




— *^ 


-§ — J 4 J J J J 


y j j j j j j 


v r 1 »«! J j 




— J- 



Werner Hoss, 2010; Orgel 



77 



Swell without 16' 



i? 



m 



^=*=£ 



W=f=F 



m 



=5S 



P 



poco a poco 



dim. 



^ tt y I 



^=f 



^=^ 



as 



81 



without 4' 



add 16' and 4' to swell 



telEEfc 



JJJJJJJJj i 



pF^=r 



f 



^g k«T> ^«T< ^4-& 



isM 



$ f i if -* 



^=^ 



£ 



^=^ 



^ 



85 




J~U J J J J 



*=£ 



f 



=5 



P 



me 



r 




r r. r 



p t r p. 



¥« 



/ 



^S 



=£ 



m 



Tj 



fc 



?P 



2=3t 



r r ppr ^ 



p r r p J 



^ 



} j s K i Jw j s J' l ju £ O 



90 



g=£ 



G 



C m. VQ. 



m 



ub 



£ 



^f*=£ 



« 



« 



=5*F 



S 



"Ail J > 



F 
^ 



Recit. 



W> 



E& 



^5 



fc5 



^ 



^s 



^ r r p^p 



v : b" i , . M* i]U , n i 



Werner Hoss, 2010; Orgel 



97 



m 



* 



^ 



53 



*tb 



tM 



J^ 



sempre dim. 



n 



> ^ t»* 



* — P * I 9 : * * FS -• — m — 



i 



cresc. molto 



M 



M 



I 



^ 



i? 



i? 



^ 



104 



^ 



^ 



H 



G. O. Tromp. et clairons 
Largement et soutenu 



^ 



fei 



P 



# 



^ 



M 



££ 



5 



5 



P 



-^ 



^ 



112 



n^^^r 



tS^=- 



p 



ipfc 



135 



S 



118 




Werner Hoss, 2010; Orgel 



126 



Fondde 16', 8'et4' 



m 



& 



m 



v=& 




TOXTt^ 



Anches du G. O. 
et du Recit S 



' i r ) m 



p 



m 



? 



/ 



/ 



nn± g 



-J-^ 



^s 



^ 



^5 



£ 



^ r wy^ n 



p w 



^ 



1L r 



£ 



i i 7 * 



/ 



131 



*"• t !, #■-#■ f- 



Ig^I 



*~* 



I 



QEcho organ. Vox humana 
tranquillo with Tremulant 



ft 



*?=» 



*S 



^ 



3Efc 



±3t 



?=? 



F 



# 



~ H *> i S 



-~r 'h *> ; 5 



4- 



^ 



J. 



S^5 



0*25 



^ 



ffif i 



i^Ff 



^ 



a 



^5 



SEE 



S* 



P^^ 



e 



137 



/?oco cresc. 




■H—A- 



=± 



P 



J£ 



^^ 



I 



^9r 






J3 



i 



ja 



#^ 






^ 



f 



144 



dimin. 




m 



s 



K 



t± 



Fro 



ff 



^w 



f 



J 1 



rr^f 



M^ 






r 



=5*F 



S 



i 



i 



^ 



i 



J^ 



^J 



£ 



f" 



IZI 



35 



^ ■ 



fe 



^j 



F==^ 



Werner Hoss, 2010; Orgel 



151 



« 



=5^ 



^ 
W 



■)■■ h i - u 



^#^# 



35 



4 






~i 















^ 



ggTT 



&- 



158 



T^ .J ^ TJ 



P 



i 



S 



Si 







a tempo 



3=fc 



P 



fa 



g m 



T 
4 






U 



S| 



dim. 

i 



~j i 



r 



r/f. 



i 



~7^~ 



g=S=£ 



f 5 



f= 



r 



^ 



& 



^ 



£ 



f 



Full Great. 



166 



Ai % dJ5ivJ h j > 



i 



m 



Echo Organ 



i 1 1 i 



H 



^m 



P 



beee 



# 



fc* 



> 



B= 



ffifc I 



i? 



*$ 



S 



dz±£ 



te: 



3=fc 



E 



5 



f= ± *f 



fW 






> 



V : 'll p 



5 m i 



:e2 



^ 



# 



Anches Recit. 

Swell 8' and 4' with reeds 



172 



3i 



«r1T\ ur|i\ !,/£>. l./^\ M-TEi 

tteSplU teRpjU ,C ,~l>* X,:: f tip 



Great 8' and 4' coupled to Swell. 
Ajoutez peu a peu les anches 
de tous les claviers 



i 



# 



s 



Jt? /?oco cresc. 



Fond de tous les claviers 
et anches du Re ;it. 



^5 



I- J ) t 



3EE£ 



P* 



m 



w 



ipf 



wm 



m 



m 



r 



§ 



*w 



Werner Hoss, 2010; Orgel 



179 



m 



m 



m 



m 



m 



m 



m 



m 



f > 



sempre 



w 1 



§ 



187 r- 



# 



■&■' 



Full Great and Swell 
3 

> > 



N 



i § ffii- J 



mm 



3=E£ 



# 



> > 



ff 



3 

> > 



I 



m 



& 



f 



f= 



-■ ■&■ 



> 



■9- 

> > 



^ 



^ 



jtr 



> 



195 



iSffl 



^« ^#g i i 



i 



jBj-.Ji 



1 



^F 




#E S 



> > > > 

> >i^ 



> > 



*3 



3 
> > 



i 



a 



»* 



?^ 



f 



^ 



7" 



v : b r r 



i r 



> 



■9- 

> > 



P 



P^ 



> 



> > 



> T > 



200 



** 



:feE 



+■• = -0-m-m-fi- 



m 



i 



fie* 



o 



:* 



J 



I 



m 



3« 



F^l 



* * : 



«*= 



§ 



I 5 | J 1 ' 



^ 



^ 



Werner Hoss, 2010; Orgel 



208 



mff . H ffiM 



i 



m 



w 



> > > > 



p 



^^^ 



> > 



# 



# 



3 
>> 



H 7 n fit 



i 



ft 



* 



;3 



p 



e 



f 



f^s 



«*F 



1 



> 



r r ?> *"* 



£ 



f 



1 



# 



> 



> > 



• > > 



213 



> 



fflj- ,J> 



£ 



i 



*£ 



» 



I f f i ** 



§ 



fat 



f ** 



0-9- 



I 



> > 



3 

> > 



ft 



•3 



f 



^ 



"T 



r 



> 



&t 



> 



> 



> 



217 



t *** 



I 




J"B 



Swell 



Sfe 



^=^ 



rr rrr 



m 



p 



i^ 



s 



i* 4 



1 



*=i * f r* 



^=^ 



=P 



^ 



^ 



r 



r^Fr 



s* 
i^ 



^> 



222 



^=T 



=5*= 



S 



&* 



S 



***** 



3 



^=f 



? 



P 



§ 



5*F 



nf. 



a tempo 



T=F=f 



f 



«■• 



Terner Hoss, 2010; Orgel 



230 



Great. 



t^t 



t^t 



6 



r] Molto maestoso 



f=f 



±M 



i 



f 



3=S^ 



f 



9 9- 



ff 



ccc 

m 



s 



1 



% f 



f f 



i 



6 



it 



£ 



m 



^s 



3=j 



1^: 



*"ff 



^^ 



T 



S J } 7 j: * | =^F^ 



6 



if 



^7 



241 



jtJj 



ty 



- i 8™- 



1 



J. 



l 



^ 



L J J 



i P ^» 



SiE3Ei 



s 



* 



p 



^ 




i 



T^y 



J. 



i 



^y 



^ 



3*?? 



PI 



1 



g _»* 



m 



S^ 



^^ 



rrr 



&*- 



2A7 



fttft^fPi^ 



tEEl 



^fe 



^ 



iii 



£ 



i 



ik 



^ 



# 



i 



? 



F* 



*=*\ 



n 



? 



3=1 






FT 



r 



^ 



^ 



253 8 V ' 



F#^y 



b 1= « 



I 



I 



^4 



[i j : . fc 



w 



w 



*fc 



PTF 



i=p 



\ J= > i.fl 



t-=t 



I 



££ 



J* 



^ 



££ 



5^ 



£ 



S 



S 



Jfc 



r> r ' r- 



i^p 



5*F 



§ 



SS 



2S 



10 



Werner Hoss, 2010; Orgel 



260 (ST) 



I 



its 



IX 



E f 



ft- 



i? 



± 



t 



$=* 



2 



P 



2] 



T 



r - * 



«*= 



§ 



> 



> 



■&-• 



^. 



■> 



> 



i 



268 T Full Organ 



i 



=± 



1 



i 



*= 



f 5 ^ 



fMfta forza 



r 



r 



w 



L. 



T& 



mn 



^ 



276 



% 



i 



-^ 

"^2.' 



Mt 



F=?=r 



On 



3EE£ 



II 



f ^t 



m 



^ 



Werner Hoss, 2010; Orgel 



11 



